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Nadere regels inzake de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
2016 


Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk; 

overwegende dat: artikel 3, 4, 5, 9 en 19 van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
2016" de bevoegdheid geeft om nadere regels te stellen; 

gelet op de bepalingen van de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2016',' 

d.d. 15 september 2015 

besluit: 

vast te stellen de volgende: 

"Nadere regels inzake de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2016" 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze nadere regels wordt verstaan onder: 
a.particulier keldergraf: 

een eigen graf, met geprefabriceerde betonnen wanden en bodem waarvoor aan een natuurlijk of 
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

het doen begraven en begraven houden van lijken; 

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn. 

b. algemeen kindergraf: 


een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen be¬ 
graven van lijken van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar. 

Hoofdstuk 2Tijden van openstelling 
Artikel 2 Openstelling 

De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 

Artikel 3 Tijden van begraven en asbezorging 

I.De tijd van begraven en het bezorgen van as is: 

a. op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 15.00 uur; 

b. op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. 

Het college kan besluiten hiervan af te wijken. 

I.AIs de eindtijd van de begraafplechtigheid/asbezorging op dagen genoemd in: 

a. lid 1 onder a van dit artikel, eindigt na 15.30 uur; 

b. lid 1 onder b van dit artikel, eindigt na 13.30 uur; 

kan het college het tarief rekenen voor buitengestelde uren. Het tarief is opgenomen in de legesveror- 
dening. 

Hoofdstuk SAantal overledenen en asbussen in een graf 

Artikel 4 Aantal overledenen en asbussen 

l.ln een particulier dubbellaags graf kunnen: 

a. maximaal twee lijken worden begraven; 

b. of maximaal één lijk en maximaal twee asbussen met of zonder urn worden begraven, 
l.ln een particulier kindergraf kan: 

a. maximaal één lijk worden begraven van een kind tot 12 jaar; 

b. of maximaal één asbus met de as van een kind tot 12 jaar. 

2. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is het begraven in twee lagen alleen toegestaan 
op die delen van de begraafplaats die door het college hiervoor zijn aangewezen. 

3. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is een tweede begraving alleen toegestaan 
indien bij de eerste begraving in het betreffende graf verdiept is begraven. 

4. In een particulier graf kunnen op verzoek van de rechthebbende de aanwezige stoffelijke 
resten opnieuw onder in hetzelfde graf worden begraven na het verstrijken van een periode 
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van minimaal 10 jaar na de laatste begraving. De ruimte die hierdoor beschikbaar komt, 
mag door de rechthebbende opnieuw worden gebruikt voor het begraven van hetzelfde 
aantal overledenen, waarbij lid 1 tot en met 5 van dit artikel in acht worden genomen. 

5. Het hergebruik van een particulier graf, zoals is bedoeld in lid 5 van dit artikel wordt gedu¬ 
rende de termijn van een uitsluitend recht, zoals is beschreven in artikel 11 van de 'Beheers- 
verordening gemeentelijke begraafplaatsen 2016' slechts eenmaal toegestaan. 

6. In een algemeen graf worden maximaal twee lijken begraven. 

Hoofdstuk 4 Vergunning gedenkteken 

Artikel 5 Aanvraag vergunning en ontwerptekening 

1. Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken moet van tevoren schriftelijk 
bij het college worden aangevraagd, met daarbij een duidelijke ontwerptekening en vermelding 
van het grafnummer. 

2. Op de ontwerptekening wordt tenminste vermeld: 

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen; 

b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal; 

c. de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan. 

3. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Dit zijn vaste, niet 
buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, die van nature 
of middels een speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en die bestaan uit 
één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke 
gewaarborgd is. 

4. Alle gedenktekens en grafbanden moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd waarbij 
een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd. 

5. Het college geeft bericht wanneer de rechthebbende of belanghebbende het gedenkteken mag 
plaatsen. 

Artikel 6 Voorwaarden aan gedenktekens 

1. Op particuliere en algemene graven mogen gedenktekens worden aangebracht volgens de afme¬ 
tingen en voorwaarden van tabel 1 afmetingen en voorwaarden gedenktekens. De hoogtematen 
zijn uitgedrukt ten opzichte van het maaiveld. 

2. Een liggend gedenkteken groter dan L100 x B60 cm moet met gebruikmaking van kunststof palen 
in voldoende mate gefundeerd zijn om verzakking en verschuiving van het gedenkteken te voor¬ 
komen. 

3. Als een bestaand liggend gedenkteken met afmetingen van L100 x B60 cm of groter (zonder fun¬ 
datie) tijdelijk van het graf wordt gehaald voor een bijzetting, reparatie, vervanging of aanpassing 
dan moet voor het terugplaatsen van het gedenkteken ook fundatie worden aangebracht, zoals 
genoemd in lid 2 van dit artikel. 

4. Schuin liggende gedenktekens mogen op het hoogste punt, niet hoger zijn dan 40 cm boven het 
maaiveld. 

5. Op begraafplaatsen waar slechts op één begraaf laag wordt begraven, is het toegestaan om 
grafbeplanting en of een gedenkteken aan te brengen over twee naast elkaar gelegen particuliere 
graven als de rechthebbenden hierover overeenstemming hebben bereikt. 

6. Bij een staand gedenkteken moet het grafnummer op de achterzijde of op de zijkant van het ge¬ 
denkteken staan. 

7. Bij een liggend gedenkteken moet het grafnummer op de zijkant staan. 

8. De afmeting van het grafnummer genoemd in lid 6 en 7 van dit artikel is 2,5 cm hoog. 

9. Het gedenkteken van de eerste overledene, begraven in een algemeen graf, wordt achter op het 
graf geplaatst. Het gedenkteken van de tweede overledene, begraven in een algemeen graf, wordt 
voor op het graf geplaatst. De voorkant van het graf ligt bij het pad. 


Soort graf 

Particulier graf 

Particulier urnengraf 
Particulier keldergraf 


Liggend gedenkteken 
m aximaie afmetingen 
L X B X D in cm 

180 X 80 X minimaal 6 

50 X 50 X minimaal 6 
250 X 110 X minimaal 6 


Staand gedenkteken 
m aximaie afmetingen 
B X H X D in cm 

80 X 110 X minimaal 6 


110 X 110 X minimaal 6 


Dubbel particulier keldergraf 250 x 220 x minimaal 6 


220 X 110 X minimaal 6 


Particulier en algemeen kin- 100 x 50 x minimaal 6 50 x 80 x minimaal 6 

dergraf 


Bijzonderheden 


Combinatie staand met liggend is 
toegestaan 


Combinatie staand met liggend is 
toegestaan 

Combinatie staand met liggend is 
toegestaan 

Combinatie staand met liggend is 
toegestaan 
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Algemeen graf 


60 X 60 X minimaal 6 


Tabel 1 afmetingen en voorwaarden gedenktekens. 

Hoofdstuk SUitvoering geven aan werkzaamheden 

Artikel 7 Tijdstip van plaatsing 

1. Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken moet tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar 
worden gemaakt aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder 
welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen worden stipt 
opgevolgd. 

2. Het plaatsen van de gedenktekens moet plaatsvinden tijdens openingstijden als geen begrafenis 
of asbezorging plaatsvindt. 

3. De uitgevoerde werkzaamheden worden ter goedkeuring gemeld bij de beheerder of het daartoe 
aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken worden uitge¬ 
voerd of verholpen door of namens de rechthebbende of belanghebbende. 

Artikel 8 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking 

Voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een particulier graf moeten grafbedekkingen door of na¬ 
mens de rechthebbende worden verwijderd en herplaatst. Als de rechthebbende niet overgaat tot deze 
verwijdering en herplaatsing, dan gebeurt dit van gemeentewege, dit kan kosten voor de rechthebbende 
met zich meebrengen. 

Artikel 9 Aanbrengen van voorwerpen 

1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen 
worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. De voorwerpen 
dienen te worden geplaatst binnen de ruimte die beschikbaar is voor het gedenkteken, zoals is 
bedoeld in artikel 6. 

2. Het aanbrengen van kettingen, hekwerken, één of meerdere kantafzettingen op het graf is niet 
toegestaan. 

3. Het plaatsen van tijdelijke kenmerken wordt slechts een termijn van één jaar na datum begraven 
toegestaan. 

Hoofdstuk GGrafbedekkingen 

Artikel 10 Afmetingen beplanting 

1. De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden voorzien 
van grafbeplanting. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschik¬ 
bare oppervlakte, zoals in artikel 6 is bepaald, niet overschrijden of moet door snoei binnen de 
gestelde proporties worden gehouden. De beplanting mag in volwassen staat niet hoger zijn dan 
80 cm. 

2. Op een algemeen graf, algemeen kindergraf en een particulier urnengraf mag geen beplanting 
worden aangebracht. 

3. De beplanting moet zodanig zijn dat de tekst op het gedenkteken leesbaar is. 

4. Beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant wordt of overhangt, kan van gemeentewege 
verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor 
afgestorven beplanting. 

5. Indien en voor zover op een graf geen grafbedekking aanwezig of toegestaan is, dient de recht¬ 
hebbende of belanghebbende te gedogen dat daarop van gemeentewege een groenvoorziening 
wordt aangebracht en onderhouden. 

Artikel 11 Verwijdering grafbedekking zonder vergunning 

Indien en voor zover het college overgaat tot het verwijderen van zonder vergunning of in afwijking 
van de vergunning aangebrachte grafbedekkingen, zal deze gedurende twaalf weken ter beschikking 
van de rechthebbende worden gehouden. Na verloop van deze termijn zullen de verwijderde zaken 
aan de gemeente vervallen zonder dat tot enige aanspraak op vergoeding, in welke vorm of onder 
welke naam dan ook over hoeft te worden gegaan. 

Artikel 12 Afval en beschadigingen 

1. Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen 
door of namens rechthebbenden of belanghebbenden dienen van de begraafplaats te worden 
meegenomen. 
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2. Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden door of namens rechthebbenden of 
belanghebbenden op of aan de grafbedekkingen moeten binnen een termijn van één maand 
worden hersteld. 


Hoofdstuk 7Slotbepalingen 

Artikel 13 Hardheidsclausule 

Het college kan artikelen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken voor situaties waarbij toepas¬ 
sing van deze regels leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

Artikel 14 Overgangsbepaling 

1. De voorwaarde van liggende gedenktekens op een algemeen graf van artikel 6, gaat in op het 
moment dat de beheerder van de begraafplaats aangeeft dat de huidige begraafrij vol is. Tot die 

tijd gelden de "Regels voor grafbedekkingen gemeente Korendijk" van 16 februari 2005, met 1® 
wijziging 6 maart 2007. 

2. De voorwaarde van artikel 10, lid 1 betreffende de hoogte van de grafbeplanting van 80 cm geldt 
voor: 

a. nieuwe beplanting; 

b. de beplanting die op 1 januari 2016 aanwezig is en die wordt vervangen; 

c. de beplanting die op 1 januari 2016 de hoogte van 80 cm nog niet heeft bereikt. 

Artikel ISInwerkingtreding 

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2016. De "Regels voor grafbedekkingen gemeente 
Korendijk" van 16 februari 2005, met 1® wijziging 6 maart 2007 en de "Regels voor de graven en asbe¬ 
zorging gemeente Korendijk" van 16 februari 2005, met 1® wijziging 6 maart 2007, worden per 
1 januari 2016 ingetrokken. 

Artikel 16Citeertitel 

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: "Nadere regels inzake de beheersverordening ge¬ 
meentelijke begraafplaatsen 2016'.' 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 
15 december 2015. 

De secretaris, De burgemeester. 
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